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安全上のご注意 (必ずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 

^ 「死 t や重傷を負うおそれがある内容」です。 

^ 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 

ah 



異常-故障時には、直ちに使 
用を中止する。 


^ 掃除の際は、必ずアダプター 
を]ンセントか5抜く。 




© 必ず交流1日日〜 240 V の 
コンセントで使用する。 


器具用プラグやアダプター 
にほこりが付着しないよう 
に定期的に掃除する。 



0 コードを傷つけたり、 

破損させたり、加工した 
り、無理に曲げたり、引っ 
張ったり、ねじったりし 
ない。 

また、重いちのをのせた 
り、はさみこんだりしな 
し、。 



0 器具用プラグにピンや 
ゴミを付着させない。 




八ま意 

〇 アダプターを抜くとさ 
は、コードを持たずに 
必ずアダプターを持って 
引き抜く。、，， 

同 

\0 




電ミ原 • $体に関して, 


ご使用の前に 


/ご使用の前に、、 


トキ J 

がンと 
-セ：3 
タンる 
プ n ゆ。 
ダ、がい 
アりみな 
やだ込し 
ドんし用 
-た差使 
n S のは 

0 
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〇 必ず専用の AC アダプ 
ターを 使用する。 


使用時於外は、アダプ 
ターをコンセントか！ 5 
抜く。 
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安全上のご注意 (必ずお守りください) 



ご使用前にやわ肌 
ガードやディスク、 
フレームの変形、 
割れ、破損がないか 
確認する。 




使用-保管-お手人れに関して: 



プ 

形ッ〇 
変ャる 
はキす 
ドで管 
-の保 
ガ S て 
肌すけ 

わやつ 

やしを 

〇 


に関して 


/!\ミ主意 


肌を傷つけたり、肌が敏感になつたり、^ 
炎癌、出血、痛みの増加など、トラブル^ 
や癌が悪化の 原因になります。 ノ 


〇 処理後、2曰於上たっても 

肌のトラブルが続く場合には、 

使用を中止し、皮フ科専門医に 
相談する。 

0 肌に強く巧しつけたり、同じところを 

何回ちこすったり、あてたままにしたり、 
たたくような使いかたはしない。 




アシ-ウデ用脱毛へッドはワキ-ビキニラインに使用しない。 


次のような場合には使用 
しない。 

. 生理前、生理中、妊娠中、 
産後（約]か月）の方 
-曰焼けした肌 
-体調のすぐれない時や肌- 
身体に異常を感じる時 

次のような部位には使用 
しない。 

-皮フのたるんでいる部分、 
傷、湿疹、ほくろ、あざ、 
いぼ、吹を出ちのなど 
•顔-外陰部およびその 
周囲-太ちわ 


次のような方は使用しない。 

•アトピー性皮フ炎、湿疹など 
皮フ疾患のある方 
•アレルギー体質のち、化粧品、 
衣類、金属などにかぶれやす 
い体質のち 
-化牆しやすいち 
-静脈りゅラ（瘤)、糖尿病、 
血友病などのち 
-出血の止まりにくいち 
-今までに脱毛（毛抜さ、脱毛 
器、ワックスなど）により肌 
にトラブル（化臓や炎症など） 
を起こしたことびあるち 


次のような脱毛器の使いかたはしなし、 

-水泳や海水お、大衆お場への入おの 
直前 （ 2曰前までにご使用ください） 

-家族や他人との共用 


脱毛により開い/ 
毛穴から、細菌が入り、 

、感染や炎症などの 


脱毛直後の過激なスポーツや運動 原因になります。 


ご使用の前に 
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安全上のご注意 (必ずお守りください） 


修埋に関して 


A 警告 


改造はしない。 

また、分解したりご自分で修理しない。 

-修理はお買い上げの販売店または、 

ノ ':ナソニック電工修理ご相談センター 
にご相談ください。 /7 N 




义災•感電-けが 

の原因になります。 


使用の前に 
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各部のなまス 



やわ肌ガード ー 
(表面の金属部) 



斗 



>レームの 着脱方法 

取りはずしかた 取りつけかた 

〇フ レームの突起部に指をかけ 「カチッ」と音びするまで確実に 

©引さ上げる 押し込む 




泣願 I し1 


やわ肌ガードは変形しやすいので触れ 
ないように着脱してください。 
変形してしまった場合は、使用せず交 
換してください。交換はお買い上げの 
販売店にご相談のラえ、ご購入の検討 
をお願いいたします。 

* この商品の品葡ま、 ES - WS 1] です。 













脱毛についての基礎知識 ※初めて脱毛器をお使い 


ヒトの毛は一本一本独立して、毎曰少しずつ抜けては生える 
という周期を繰り返しています。 

;脱毛器で抜くことのできる毛は… ; 

. 成長期の肌表面に出ている 毛と 退行期の 毛です。 . 


成長期 ； 退行期 休止期 

✓ - V I ✓- 、 



痛みの感じかたには、個人差びありまず。 


初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている 
毛の本数び多いため、痛みを感じやす<なります。 

2〜3曰に分けて無理せず少しずつ、試しなびらの 
使用をおすすめします。 

2回目！;(降は処理する本数び少なくなるため、痛みは 
軽減されます。 



嘻周期 1 

と 

^脱毛 J 


^刺激 J 


使いかた 
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必ずお読みください。 


脱毛器で永义脱毛はできません。 

2 回目じ I 降は、 約 2 週間に 1 回程度の 定期的な脱毛をおすすめします。 


こんなとをは？ 

痛みがひどい場合 


冷却パックなどをタオルで包み、肌に1分程度 
あてて冷やしてか! 5脱毛してください。（《） 


使用;么 

痛みや赤みが出た場合 


脱毛直後、点出血したり、赤くなることびあり 
ます。 

冷たいタオルで冷やして ください。 


冷やしても 

痛みやホみが治ま! 5 ず 
腫れ、化のうなどの炎症 
が出た場合 


2曰上たってもミ台らない場合は、使用を中止 
し、皮フ科専門医にご相談ください。 


(が通常は、 温めて肌がやわ! 5 かくなった 状態で使うことをおすすめしますび、 
肌を冷やすことで痛みび感じにくくなる方もいらっしゃいます。 


说毛器をほうと ••• （初めて、または义しぶりに使う場合） 


成長期 
の毛 


退行期 


r 


休止期 

の毛 y 


一定期間生えて 
こない。 


皮フの下に眠つていて 
一定期間生えてこない。 

ただし、次の曰から成 
長期に入り表面に出て 
くる毛もある。 
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脱毛前の確認-準備 



脱毛できる部位 

アシ•ウデ 

() 旨粉のみ使用してください。 

(ヒジやヒザなど、皮フのたるみ 
やすい部位〇には使用しない） 


毛クズび落ちるので、 

紙などを敷いてください。 



毛の長さ 

2〜 3 mm 程度の脱毛のしかたへ今00 
長さですか？ 



---> 長すぎる… 

脱毛する3〜己曰前に、カミソ U や 
シエーバーなどで朔りましよう 

短すぎる… 

2〜3曰じ(上毛を伸ばしてから脱毛 
しましよつ 


毛が長すざると… 短いとさよりち、痛みび増す場合びあります。 

毛び内部の部品にからまって、故障のおそれびあります。 

毛が短すざると • ••抜けさらない場合があります。 

(毛抜さやシェーバーのご使用をおすすめします） 


使いかた 


15 






脱毛のしかた 



肌の水分や汗はふさ取っておく 

• □ーシヨンや乳液、パウダー、 

制汗剤などはつけず、肌を清潔 
で乾燥した状態にしてください。 





疆輸 キャップをはずし、やわ肌ガードやディスク、フレームに 
異常びないかチェック 


アシ•ウデ 


0へッドを取りつける 




2 器具用プラグを奥までしっかり本体に差し込み 
アダプターをコンセントに差し込む 




使いかた 


3 スイッチを 

NORMAL または SOFT にし、 
脱毛ずる 

•痛みび気になる場合は SOFT に合わせてお使い 
ください。ただし、痛みは人により感じかたび 
異なるので、 SOFT のほうび痛く感じるちも 
おられます。 

♦上手な動かしかた 


4脱毛後はスイッチを OFF にずる 

5 アダプターをコンセントか5巧き、 
器具用プラグを本体か5巧く 

♦お掃除、保管のしかた 


©#( S ) トラブルを防ぐために… 

•脱毛後は毛巧が開いた状態になっています。お肌を清潔に保ってくださし、。 
-湯船に入!5ずシャワーで洗い流してください。 

-乳液など何もつけないでください。 

(お肌の乾燥が気になる場合は2曰く S いたってか!5ご使用ください） 

• 本体を落としたり固いちのにあてたりしないでください。 

♦頭髪やあ服、指などびディスクに触れないように気をつけてください。 

• ディスクの動作による音び発生しますび、異常ではありません。 




上手な動かしかた 


肌に巧し 9 Cr にあて、肌の上をすべ5すように、 
ゆっくりと 動かす气 r アシ」の場含は軽く手をそえる) 

•強く押しつけないようにしてください。やわ肌ガードび変形する 
おそれびあります。 

《抜さ残しび少なくなります。 





外側から内側に向かって 


スイッチを手前にして、 

毛の流れに逆 S うよう に動かす 



肌 


皮フがたるんでいる部分は、 

指で肌を伸ばしなが S 





掃除のしかた 

使用後はいつも清潔に掃除しましよう。 

•やわ肌ガードは変形•破損に注意し、強く巧さえないでください。 

1スイッチを OFF にし、 

1アダプターをコンセントか5 巧き、 
器具用プラグを本体か5巧く 

2 フレームを取りはずず 

• フレームの 着脱方法 GD 

3付属の専用ブラシで掃除ずる 


ァシ.ゥデ刷な毛ヘッド 



•ディスクに入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを数回 
回転させると掃除しやすくなります。 


"ぉ手入：？^ 
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4毛クズなど付着物は乾いた巧で軽くふき取る 


夺ャップを取りつけて保管ずる 


羣入也 


21 






巧いた 5 血が 
にじんでさたのですが… 


痛みやホみび治ま!5ず、腫れ、 
化のうしてきたのですが… 


毛を巧いても 
濃くなりませんか？ 



2曰拾^上たっても治らない場合は使用を 
中止し、皮フ科専門医にご相談ください。 



アシ.ウデ用脱毛ヘッドは 
他の部位に使用してもいい 
ですか？ 


毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる角 
度、動かすち向をちラー度ご確認ください。 



生理中や妊娠中に使用 
でさないのはなぜですか？ 
胎児に影響があるの 
ですか？ 


アシ-ウデ1^^(外は使用できません。 

他の部位は肌びやわらかく、フィットしに 
くいため、肌をはさんだり、卷さ込む可能 
性があります。 


脱毛直後になることびありますび、毛の抜 
けた部分の修復のために、皮フの血流が増 
加したちのです。 

ホみび出た場合は、冷たいタオルで冷やし 
てください。 


胎児への影響はありません。 

生理前や生理中、妊娠中や産後（約]か月) 
は、ホルモンのバランスび不安定なため 
お肌び敏感になったり、痛みを強く感じる 
場合びあるためです。 


個人差びありますび、お肌の敏感な部位で 
は血びにじむことびあります。 

肌を軽くふを、清潔にしておいてください。 
2曰拾^上たっても治らない場合は使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


P 14 〜1日*18〜19 


* 皮下再生毛とは… __ 

脱毛後、再生毛び角質に閉じこもって 正常な再生毛 皮下再生毛 

表面に出てこない状態で、特にふくら 
はぎなどの皮フの柔らかい部分やヒヴ 
まわりに生じます。 


©(pd) 

•お肌に異常びあった場合は直ちに使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。 
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脱毛@または© 

〇:ご質問 A : 回答 



脱毛後、肌に白い点々が 1 

でをたのですが… ^ 

V J 

脱毛により、角質びめくれたためです。 

脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。 


脱毛後、毛穴が盛り上がり、1 

鳥肌のようになつたの 

ですが… y 

V — _ — _ _/ 

体質や体調によって、一時的にそのような 
状態になる場合びあります、 

2曰1^^(上たってち治らない場合は使用を中 
止し、皮フ科専門医にご相談ください。 


脱毛後、肌び乾燥するの 1 

ですが、いつか6ケア k 

できますか？ ^ 

V J 

脱毛後2曰くらいたってから、薬局で売っ 
ているワセ IJ ンか、保湿剤をご使用くださ 
い。 

V y 


毛が皮フの下に生えて 1 

きましたが、どの様に 
した S よいですか？ 

► 

V J 

個人差びありますび、一般的にどんなち法 
の脱毛をしても、 * 皮下再生毛びおこりや 
す < なります。 

深くちぐっている毛は無理に抜こうとしな 
いでください。入お中、皮フびやわらかく 
なっているときに、市販のへちまたわしな 
どで軽くこすり毛先を出すよラにしてくだ 
さい。 

V y 



























修理を依頼される前に 


定格-仕様 


途中で止まる 


脱毛しにくく 
なつた 


電源方式 

交流式 

定格電圧 

AC 100-240 V 己 0-60 Hz 

消費電力 

約6 W 

コードの長さ 

約1 .8 m 

質量 

本体アシ-ウデ用脱毛へッド取付時約114呂 

運量） 

* キャップ含まず 


毛切れになる 


うま< 

脱毛できない 


動かない 


下記の点検と処置をお願いします。 

処置後なお異常びある場合は、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご 
連絡 < ださい。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体 - AC アダプターを 
販売店へご持参ください。（詳しくはをご覧ください） 

V _ 


長い毛のまま使用して 
いませんか？ 

► 

2〜3 mm 程度の長さで 
使用してください€33 

毛の流れに逆らって 
ゆっくり動かして 
いますか？ 

► 

上手な動かしかた 

肌への押しつけは強くな 
いですか？ 

► 

上手な動かしかた 

isAl.BIsl 

毛クズなどびたまって 
いませんか？ 

► 

毛クズの掃除をして 
ください iAiiBsia 

やわ肌ガードやディスク 
び変形、割れ、破損して 
いませんか？ 

► 

販売店に修理をご依頼 
ください 

* この商品の品番は、 
ES - WS 11です。 


考え！5れる原因 


お知らせ 


お知らせ 
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海外でのご使用について 


この商品は’ 


A -2 プラグ 



電圧：100〜 240 V 
プラグ： A-2 タイプ 

の国/地域で使えます。 


A-2 プラグじ(外の地域では、市販のプラグアダプター※ 

を別途ご準備ください。（※電圧の変換はでさません） 

C-2 B-3 BF(S-3) 0 

削 ！?！* H ^ァー付 

◎巧） S 冀 


下表でご確認のうえ、ご使用ください。 

例）アメ IJ 力合衆国……そのまま使えます。 

イタ IJ ア . 市販の C -2 プラグアダプターび必要です。 

グアム島•サイパン島…そのまま使えます。 

台湾 . 地域によっては、市販の日プラグアダプターび必要です。 

世界の電圧とプラグ 



.. アメリカ合衆国 
^ヵナダ 
^八ヮィ 

120/208/240 

120/208/240 

120/208/240 

A -2 

A -2 、BF 

A -2 


イ料ス 

230/240 

目- 3、 BF 、 日 


ィタ U ア 

12巳/220/230 

C -2 


オーストリア 

220/230 

C -2、 目-3 


オランダ 

220/230 

C -2 


ギリシャ 

220/230 

C -2、 B -3 


スイス 

220/230 

C -2、 目-3、目 F 


3スウェーデン 

220/230 

C -2 


i スペィン 

127/220 

A -2、 C -2 

お 

仙 

ツ 了バーつ 

220/230 

C -2 

パドィツ 

127/220/230 

C -2 

州 

ら 

ノルウェ¬ 

230 

C -2 

—J 

せ 

ノ\ンガリ- 

220 

C -2 


フィンランド 

220/230 

C -2 


フランス 

127/220/230 

C -2、 日 

_ J 

ベルギー 

127/220/230 

C -2 


□シア 

127/220 

A -2、 C -2 


オーストラリア 

240/250 

0 


オグアム島 
セ サイパン島 
ごトンガ 

7ニュージーランド 
フィジー 


110/120/240 

110 

240 

230/240 

120/240 


A -2 

A -2 

0 

0 

A -2、 C -2、 日 


日本 

インド 

インドネシア 

シンガポール 


台湾 

中華人民共和国 
フイ IJ ピン 
ベトナム 
香港特別行政区 
7カオ特別行政区 

レーシア_ 

アルゼンチン 
プエルトリコ 
ブラジル 
メキシコ 
アラブ首長国連邦 
エジプト 
クウェ-卜 
トルコ 

南アフ I 」力共和国 
モ□ッコ 


100 ( —般家庭 ）I 
230/240/2巳0 
127/220/230 
110/230 
220/240 
100 / 110 / 200/220 
110/220 
110/220 
110 / 115 / 220 / 230/240 
110/120/220/230 
200/220 
11巳/127/220 

240 _ 

220/22巳 
120 

127/220 

120/125/127 _ 

220/230/240 

220 

240 

220/230 
220/230/240/2巳日 
11巳/127/220 


A-2 

C -2、 B -3、 目 F 
A -2、 C -2、 B -3 、BF 
B -3 、BF 
A -2、 C -2、 目 F 
A -2、 C -2、 BF 、0 
A -2、 日 

A -2、 C -2、 日- 3、 BF 、 日 
A - ac - ae-aBRo 
A -2、 c -2 
c -2、 B -3、 目 F 
A -2、 C -2、 B -3 
C -2、 B -3、 目 F _ 
C -2、 BF 、 日 
A -2 

A -2、 C -2 

A -2 _ 

C -2、 B -3、 目 F 
C -2、 B -3、 目 F 
C -2、 B -3、 目 F 
A -2、 C -2 
C -2、 B -3、 目 F 
C -2 
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巧証とアフターヴービス( よくお読みください ) 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 


電 話 （ 

) — 

お買い上げ日 

年月日 

修理を依頼されるときは 

「修理を依頼される前に」 （ P 24) でご確認のあと、直らないときは、まず、 
アダプターを抜いてお買い上げ曰と!;1下の内容をご連絡ください。 

•製品名 

脱毛器 

•品 番 

ES - WS 1 1 


•故障の状況 できるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせて 
いただきますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 


保証期間：お買い上げ曰か51年間 


♦保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていた 
ださます。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 

MPT ] 診断•修理•調整•点検などの費用 部品および補助材料げ 

[ aiiPT ] 技術者を派遣する費用 
* 補修用性能部品の保有期間医® 

当社は、この脱毛器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品） 
を、製造打ち切り後6年保有しています。 


お知らせ 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は au 下の お客様ご相談窓 □にご相談ください。 

お客様ご相談窓□のご案内 

《「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/ 


•修理に関するご相談は • 


パナソニック 電工 修理ご相談センター 


(全国共通琴号) 因 0570-081 -365 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。36己曰/受付9時〜20時 


ただし、携帯電話 ’ PHS ’ IP / ひかり電話などは下記の電話番号へおかけくださし、。 

大阪巧 06-6906- 1090 

札幌巧01 1-261-6401© 名古屋巧〇已2-日日 1-7900© 

東京巧 03-5392-7190© 福岡巧 092-622-053 1 ® 

※爲印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は興社負担です。 


参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニックお客様ご相談センター 3 日已曰受付 9 時〜 20 時 


電話スリ- 


ダイヤル 


函0120 -878-365 


難も 


■上記番号がご利用いただけない場合… 06-6907-1 187 
■FAX フ ij- ダイヤル 画... 0120 -878-236 

※ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 


※電話番号、受付時間などび変更になることびあります。 


ご相談窓□における個人情報のお取り巧い 

ノ（ナソニック株式会社およびノ（ナソニック電工株式会社ならびにノ（ナソニックグ j レープ関係会社化 U 下 r 当社」）は、お客 
様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理ヴービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い 
合わせ内容を正確に巧握するため、ご相談内容を録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさの 
ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者に個人情報を開示•提供いたしません。個人情報に関するお 
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに'愛用者登録」をしてくださし、 

巧 http://club-panasonicJp/ 函 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 



^_お巧、 b せ 
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パナソこック株式会社 

製造元パナソこック電工株式会なビューティ•ライフ事業部 

干 522-8520 滋賀県彦お市岡町33番地 

(5) Panasonic 曰 ectric Works Co., Ltd. 2011 


〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体貼がラベル等のを意書じ従った使用状態で保証期間 
内【こ故障した場合【こは、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼じなる場合じは、商品に本書を添えていただき 
お買い上げの販売店【こお申しつけ < ださい。 

(□) お買い上げの販売店じ無料修理をご依頼になれない場合じは、お 
客様ごホ目談窓□じごネ目談 < ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご 
ネ目談窓□にごネ目談< ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書【こ記入の販売店で無料修理をお受け【こなれない 
場合じは、お客様ごホ目談窓□じごホ目談< ださい。 

4. 保証期間内でも次の場合【こは原則として有料【こさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造じよる故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取が場所の移設、輸送、落下等じよる故障及び損傷 
(八）义災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 
害〔硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数） 
などじよる故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

〔ホ）一般家庭用!: a 外（例えば業務用等）じ使用された場合の故障及び損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書じお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接お客様ごホ目談窓□などに送がした場合 
の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 
場合【こは、出張料はお客様の負担となりまず。 

5. 本書は日本国内【こおいてのみ有を力でず。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管して< ださい。 

1 . お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照< ださい。 

r 修理メモ 1 


《お客様【こご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無 
料修理対応及びその後の安全点横活動のためじ利用させていただ<場 
合がございまずのでご了承 < ださい。 

※この保証書は、本書【こ明示した期間、条件のもと【こおいて無料修理を 
お約束するものでず。従ってこの保証書じよって、保証書を発行して 
いる者〔保証責任者）、及びそれ外の事業者じ対ずるお客様の法律 
上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 
【こついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ごホ目談窓 
□【こお間い合わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間じついては、取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in 」 apan. 




ご販売店様へ※巧欄は必ず記入しておミ度し < ださい。 



-キ U 卜 U 線- 



























